RICEVITORE 

Circuito elettricu 

II circuito e del tipo a supereterodina con media frrquenza 

di 455 kHz. 

II circuito di antenna e del tipo «II j> nelle gamme OM e 
OC, del tipo e parallelo » nella gamma OL. Nella gamma OC 
i circuit! di antenna e RF sono sintonizzati ed utilizzano due 
bobine a ntieleo mobile. Tale disposizione eonsentr una 
buona reiezione alia frequenza immagine anche su questr 
frequenze. 

I circuiti di media frequenza utilizzano i trasformatori 
Tl e T2 accordati a 455 kHz. La rivelazione e effettuata tra- 
mite il diodo al germanio OA90. 

II segnale audio rivelato viene applicato al primo triodo 
della valvola 12AU7 sulla cui placca e previsto un rontrollo 
di tono a variazione continua. 

Questo primo triodo provvede alia prramplifirazione in 
BF mentre il secondo triodo funziona da pilota del transistor. 
11 segnale viene applicato tramite un trasformatore d'accop- 
piamento Ira base ed emettitorc del transistor K0477.4, am- 
plificatorr finale di potenza. Poiche, per ragioni di dissipa- 
zione termira, il collettore di detto transistor e collegato a 
massa mediante saldatura interna effettuata sulla custodia di 
protezione, e stato neceseario isolare il transistor della pia- 
stra di raffreddamento con lamina di mica per permettere 
1'impiego del ricevitore con impianto a polarita invertita. 
Una goccia di olio (tipo Mobiloil BB) posta su entrainbi le 
superfici della mica facilita la dissipazione termira ridu- 
cendo la resistenza termira di conlatto. La resistenza R25 da 
0,5 ohm serve a controreazionare lo stadio finale e insieme al 
tcrmi6tore R23 alabilizza termiramente il transistor evitando 
perirolose variazioni della corrente di collettore, sia all’au- 
mentare della ternprratura ambiente sia all'aumentare della 
temperatura intrinseca. 

Nel funzionamento a 6 V la polarizzazione dcllo stadio fi¬ 
nale e regolata mediante il reostato R19. Per l’adattamento 
dell'impedenza d’uscita il eavetto dell’altoparlantc deve essere 
disposto tra le prese 5 e 6 del trasformatore d’uscita. Nel 
funzionamento a 12 V I’inserzione della resistenza R18 per- 
mette di polarizzare il transistor al punto di lavoro volulo 
mentre per l'adattamento dell’inipedenza di uscita e neces- 
sario disporre il eavetto dell’altoparlante tra le prese 6 e 7 
del trasformatore d’uscita. La resistenza R12 applicant tra le 
placche della valvola 12AU7 esercita una opportuna rontro- 
reazione, riducendo la distorsione e migliorando quindi la 
risposta in BF. 

Il ricevitore RA 120 e provvisto di un alimentatorc che 
permettc l’alimentazione a 6 e 12 V. Tutti i component! del- 
I’alimentatore: transistor, trasformatore, raddrizzatore ed or- 
gani di filtraggio sono contenuti in una scatola con coperchio 
di alluminio facilmente smontabile daH’apparecrhio. I van- 
taggi dcll’uso di un transistor rispetto ad altre aoluzioni con- 
sistono nella durata praticamrnte illimitata e nella possibility 
di lavorare a frequenze relativamente alte con vantaggi di 
ingombro sia per il trasformatore che per gli organi di 
filtraggio. 

La tensionc continua per l’alimrntazione anodica viene pro- 
dotta nel modo seguente: quando viene ucreso il ricevitore, 
il transistor inizia a rondurre a causa della polarizzazione 
prodotta dalla resistenza R15 e R14 e la corrente di collettore 
cresce rapidamente. La forza elettromotrice indotta nell’av- 
volgimento di reazione collegato tra base ed emettitore, man- 
tiene il transistor in conduzione fino a quando la corrente 
di collettore non raggiungc il valore voluto dalla caratteri- 
stica d’uscita. A questo punto la corrente di collettore di- 
venta eostante, cessa la tensione indotta nel circuito di rea¬ 
zione, varia la polarizzazione della base, la corrente di 
collettore diminuisce e da luogo neU’avvolgimento di rea¬ 
zione ad una tensione indotta di polarita opposta alia prece- 
dente. L’effetto e rigenerativo e quindi la corrente di collet¬ 
tore cessa bruscamente. 


indotta nell'awolgimento secondario trova il raddrizzatore 
con polarita atta a condurre e rarica il primo enndensatore 
elettrolitico C28. 

Quando la tensione tra base ed emettitore raggiungc il 
valore di riposo (definite dalle R15 ed R14) il ciclo si ripelr. 
La frequenza di lavoro e di circa 2500 Hz. II rondensalore 
C29 migliora la forma d'onda di corrente del primario rrn- 
dendola praticamente rcttangolare (quando I'aliinentatore 
eroga corrente normale). 

Il rondensatore C35 stabiliser un corto circuito per la cor¬ 
rente di pilotaggio tra base ed emettitore. L'impedenza dop- 
pia L18 ed i condensatori C36 e C39 costituiscono un filtro 
indiispensabile specie alle frequenze basse della gamma OL, 
facilmente raggiungibile dalle armoniche della frequenza di 
lavoro. 


Tastiera per sintonia automation 

La sintonia sulla etazione puo ottenersi sia manualntenle, 
agendo sulla relative manopola, che automaliramente per 
mezzo della tastiera. Questo ultima offre la possibility di sin- 
tonizzare istantaneamentc una delle cinque stazioni all'uopn 
predisposte mediante una semplice pressione sul taslo cor- 
rispondente. 

La predisposizioni dei lasti si effetlua con tre facilissime 
operazioni: 

— Tirare il tasto verso I'esterno fino all'arresto. 

— Sintonizzare manualntenle la stazione che si d raid era 
predisporre. 

— Spingere a fondo il tasto. 

La suddetta sintonizzazionc autoniatira e realizzuta mr- 
diante il complesso razionalmente studiato della tastiera at- 
traverso i seguenti movimenti. I nuclei delle bobine di sin- 
Ionia sono portati da un carrcllo che scorre sulle pareti lale- 
rali della tastiera ed e collegato ad un bilanciere mediante 
due bielle. Tale bilanciere ruota su due sfere seguendo il 
comando di una lunetta che si trovB sul taslo premulo e la 
cui posizione angolare viene fissata all’alto della predispo- 
sizione. 

Il fu nz ion amen lo della tastiera durante le tre operazioni 
di predisposizione e il seguente: 

•— L’estrazione del tasto provora lo spostaniento della parte 
scorrevole la quale libera una leva che tiene blocrata la lu¬ 
netta; quest’ultima, imperniata sul tasto, reata libera di ruotare. 

1 — La sintonizzazionc manuals del ricevitore agisce, ultra 
verso una serie di ingranaggi riduttori, sul bilanciere che ro- 
inanda il carrello con i nuclei. Dopo aver sintonizzato il ri¬ 
cevitore il bilanciere si trova nella posizione corrispondente 
alia stazione scelta. 

- La pressione sul tasto fa cedere la relativa mol la di ri- 
torno permettendo ad esso di compiere la sua corsa ed alia 
lunetta di appoggiarsi al bilanciere e disporsi in modo ror- 
rispondente alia posizione di quest'ultimo. Inline, sotto ulte- 
riore pressione, la parte seorrevole del tasto rarica con un 
dentino la leva che blocca la lunetta nella posizione assunta. 

Da questo momenlo ogni volta che ai preme il tasto cosi 
predisposlo il bilanciere ritorna nella stessa posizione e la 
stazione viene sintonizzata automatieamente. 

Durante 1’operazione di sintonizzazionc autoniatira il si- 
sterna di sintonia manuale viene disinnerito allraverso una 
apposita frizione. Infatti quando per la sintonia automatics 
si preme uno qualunque dei cinque lasti, esso esercita con 
l’estremita posteriore una spinta laterale su una harretta sa- 
gomata disposla sul fondo della tastiera. Tale barretta agisce 
sulla frizione, interposta tra gli ingranaggi riduttori rollegati 
alia manopola di sintonia e quelli collegati al hilanriere, pro 
vocandone il distacco con la sua traslazione e rendendo il 
sistema < bilanciere-nuclei» indipendenle dal comando ma- 
nuale di sintonia. 

Rilasciando il taslo la barretta sagomata viene richiamata 
nella sua posizione da una molla, che ha anche il compito di 
fornire un opportuno carico alia frizione, e ripristina il col- 
legamento bilanciere-manopola. 



